





/!N 安 全 に 関す る ご 注意 


・ ご の 金具 は 単体 で は 使用 で きま せん 。 

適正 な 器具 この 組み 合わ せ て 使用 し て くだ さい 。 

遺 合 外 の 器具 と 組み 合わ は て ご 使用 され ます と 洛 下 の 原因 と な り ま す 。 

・ こ の 器具 は 塩害 仕様 で は あり ませ ん 。 塩害 地域 に は 取り 付け な いで くだ さい 。 
早 骨 に 錆 ・ 鹿 食 な ど ガ 生じ 、 洛 下 の 原 因 に な りき ます 。 


※ 施 工 上 の 注意 と ご 使用 上 の 注意 詳細 は 、 取 扱 説明 言 を お 読み くだ さい 。 後記 カット ルー バー 取付 可能 角度 
※ 後 亡 カ ッ ト ル ー バ ー は 、 投 光 器 の 
設置 朋 度 ガ 上 図 の 範囲 内 で 
使用 し て くだ さい 。 
( この 範囲 以外 で 使用 され る こ 
沙 下 の 原因 と な り ま す 。 ) 








金具 買 量 : 約 630g 
( ネジ な どの 付属 品 を 信 む ) 
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